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DÍSTICO ELEGÍACO. 


El Dístico Elegíaco es una composición lírica de origen 


poético codificada, posiblemente, durante el “Siglo VII a. C.” 


por la antigua sociedad griega. Esta, cuenta con las siguientes 


catactetísticas: 


Generalmente, se compone de 2 versos 
tetradecamoraicos y heptadecamoraicos alternados, 
según el siguiente orden: 14-17. 

Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 
Los versos impares cuentan con la siguiente 
distribución de acentos métticos: -uu-uu-uu-uu-Uu-U. 
Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métricos: -uu-uu- /-uu-uu-. 


Todos los versos carecen de tima. 


Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “/” Cesura. 
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ESTROFA ALCAICA. 


La Estrofa Alcaica es una composición lírica de origen 
poético codificada, oficialmente, durante el “Siglo VII a. C.” 
por el poeta Alceo de Mitilene. Esta, cuenta con las siguientes 


catactetísticas: 


o Generalmente, se compone de 4 versos eneamotaicos, 
decamotaicos y endecamoraicos alternados, según el 
siguiente orden: 11-11-9-10. 

o Usualmente, se conforma por uno o más cuartetos. 

o El primer y segundo verso cuentan con la siguiente 
distribución de acentos métricos: x-u-x-Uu-UX, O, X-U-- 
-Uu-UX. 

o El tercer verso cuenta con la siguiente distribución de 
acentos métricos: x-U-x-U-xX, 

o El cuarto verso cuenta con la siguiente distribución de 
acentos métticos: -uu-4u-u-x. 


o Todos los vetsos catecen de tima. 


Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps. 
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ESTROFA ALCMANIA (ÉPODO DACTÍLICO). 


La Estrofa Alemania es una composición lírica de origen 


poético codificada, oficialmente, durante el “Siglo I a. C.” por 


el poeta y satírico Quinto Horacio Flaco. Esta, cuenta con las 


siguientes características: 


o Generalmente, se compone de 2 versos 
endecamoraicos y  heptadecamotraicos alternados, 
según el siguiente orden: 17-11. 

o Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 

o Los versos impares cuentan con la siguiente 
distribución de acentos métticos: -uu-uu-uu-uu-uu-x. 

o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métricos: -uu-uu-uu-xX. 

o Todos los versos carecen de rima. 

Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps. 
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ESTROFA ARQUILOQUEA. 


La Estrofa Arquiloquea es una composición lírica de origen 
poético codificada, oficialmente, durante el “Siglo 1 a. C.” por 
el poeta y satírico Quinto Horacio Flaco. Esta, cuenta con las 


siguientes características: 


Estrofa Arquiloquea l: 


o Generalmente, se compone de 2 versos 
heptamoraicos y heptadecamoraicos alternados, según 
el siguiente orden: 17-7. 

o Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 

o Los versos impares cuentan con la siguiente 
distribución de acentos métticos: -uu-uu-uu-uu-uu-x. 

o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métricos: -uu-uu-. 


o Todos los vetsos catecen de rima. 


e  Estrofa Arquiloquea II (Épodo Yambelégico): 


o Generalmente, se compone de 2 versos 


pentadecamoraicos y heptadecamoraicos alternados, 


Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps. 
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el siguiente orden: 17-15. 


o Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 
o Los versos impares cuentan con la siguiente 
distribución de acentos métticos: -uu-uu-uu-uu-uu-x. 
o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métricos: x-u-x-u-/-uu-uu-. 
o Todos los versos catecen de rima. 
e  Estrofa Arquiloquea III (Épodo Elegiámbico): 
o Generalmente, se compone de 2 versos 
dodecamoraicos y  pentadecamoraicos alternados, 
según el siguiente orden: 12-15. 
o Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 
o Los versos impares cuentan con la siguiente 
distribución de acentos métticos: x-U-x-U-X-Ux. 
o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métricos: -uu-uux/x-u-x-ux. 
o Todos los versos carecen de rima. 
Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps; “/” 
Cesura. 
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e  Estrofa Arquiloquea IV: 

O Generalmente, se compone de 2 versos 
endecamotraicos y octodecamoraicos alternados, según 
el siguiente orden: 18-11. 

o Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 

o Los versos impares cuentan con la siguiente 
distribución de acentos métricos: -uu-uu-uu-uu/-u-u-x. 

o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métricos: x-u-x-u-u--. 

o Todos los versos catecen de rima. 

Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps; “/” 


Cesuta. 
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ESTROFA ASCLEPIADEA. 


La Estrofa Asclepiadea es una composición lírica de origen 
poético codificada, oficialmente, durante el “Siglo I a. C.” por 
el poeta y satírico Quinto Horacio Flaco. Esta, cuenta con las 


siguientes características: 


Estrofa Asclepiadea 1: 


o Generalmente, se compone por un número 
indeterminado de versos dodecamotaicos. 

o Usualmente, se conforma por una monoestrofa. 

o Todos los versos cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métricos: xx-uu- /-uu-ux. 


o Todos los versos carecen de tima. 


e  Estrofa Asclepiadea Il: 


o Generalmente, se compone de 4 versos octomoraicos 
y dodecamoraicos alterados, según el siguiente 


orden: 12-12-12-8. 


o Usualmente, se conforma por uno o más cuartetos. 


»” 


Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps; “/ 


Cesura. 
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o El primer, segundo y tercer verso cuentan con la 
siguiente distribución de acentos métricos: xx-uu-/- 
uu-ux. 

o El cuarto verso cuenta con la siguiente distribución de 
acentos méttricos: Xx-Uu-UX. 


o Todos los vetsos catecen de tima. 


e  Estrofa Asclepiadea III: 


o Generalmente, se compone de 4 versos 
heptamoraicos, Ooctomoraicos y  dodecamoraicos 
alternados, según el siguiente orden: 12-12-7-8. 

o Usualmente, se conforma por uno o más cuartetos. 

o El primer y segundo verso cuentan con la siguiente 
distribución de acentos métricos: xx-uu- /-uu-ux. 

o El tercer verso cuenta con la siguiente distribución de 
acentos métticos: xx-uu-u. 

o El cuarto verso cuenta con la siguiente distribución de 
acentos métricos: XX-UuU-UX. 


o Todos los versos carecen de tima. 


Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps; “/” 


Cesuta. 
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Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps; “/ 


Cesura. 
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Estrofa Asclepiadea IV (Variación - Tipo I): 


Generalmente, se compone de 2 versos octomoraicos 
y dodecamoraicos alterados, según el siguiente 
orden: 8-12. 

Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 
Los versos impares cuentan con la siguiente 
distribución de acentos métricos: xx-uu-ux. 

Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métricos: xx-uu- /-uu-ux. 


Todos los versos carecen de tima. 


Estrofa Asclepiadea IV (Variación - Tipo II): 


Generalmente, se compone de 4 versos octomoraicos 
y dodecamoraicos altermados, según el siguiente 
orden: 8-12-8-12. 

Usualmente, se conforma por uno o más cuartetos. 
Los versos impares cuentan con la siguiente 


distribución de acentos métricos: xx-uu-ux. 


»” 
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o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métricos: xx-uu-/-uu-ux. 
o Todos los versos carecen de rima. 
e  Estrofa Asclepiadea V (Variación - Tipo 1): 
o Generalmente, se compone por un número 
indeterminado de versos hexadecamotaicos. 
o Usualmente, se conforma por una monoestrofa. 
o Todos los versos cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métricos: xx-uu-/-uu-/-uu-ux. 
o Todos los versos carecen de rima. 
e  Estrofa Asclepiadea V (Variación - Tipo IT): 
o Generalmente, se compone de 4 versos 
hexadecamoraicos. 
o Usualmente, se conforma por uno o más cuartetos. 
o Todos los versos cuentan con la siguiente distribución 
Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps; “/” 
Cesura. 
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de acentos métricos: xx-uu- /-uu-/-uu-ux. 


o Todos los versos carecen de tima. 


»” 


Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps; “/ 


Cesura. 
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ESTROFA GLICÓNICA. 


La Estrofa Glicónica es una composición lírica de origen 
poético codificada, oficialmente, durante el “Siglo I a. C.” por 
el poeta Cayo Valerio Catulo. Esta, cuenta con las siguientes 


catactetísticas: 


e  Estrofa Glicónica (Variación - Tipo 1): 


o Generalmente, se compone de 2 versos 
heptamoraicos y octomotaicos alternados, según el 
siguiente orden. 8-7. 

o Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 

o Los versos impares cuentan con la siguiente 
distribución de acentos méttricos: xx-uu-ux. 

o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métricos: xx-uu-u. 


o Todos los vetsos catecen de rima. 


e  Estrofa Glicónica (Variación - Tipo II): 


o Generalmente, se compone de 2 versos octomoraicos 


y pentadecamoraicos alternados, según el siguiente 


193 


Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps. 
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orden: 8-15. 

o Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 

o Los versos impares cuentan con la siguiente 
distribución de acentos métricos: xx-uu-ux. 

o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métricos: xx-uu-u-/-u-uu-x, o, xx-uu-u-/ 
xXxX-uu-X. 

o Todos los versos carecen de rima. 

e  Estrofa Glicónica (Variación - Tipo III): 

o Generalmente, se compone de 3 versos octomoraicos 
y pentadecamoraicos alternados, según el siguiente 
orden: 8-8-15. 

o Usualmente, se conforma por uno o más tercetos. 

o El primer y segundo verso cuentan con la siguiente 
distribución de acentos métricos: xx-uu-ux. 

o El tercer verso cuenta con la siguiente distribución de 
acentos métricos: xx-uu-u-/-u-uu-x, o, xx-uu-u-/ xx- 
uu-x. 

Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps; “/” 
Cesuta. 
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o Todos los vetsos catecen de tima. 


e  Estrofa Glicónica (Variación - Tipo IV): 


o Generalmente, se compone de 4 versos 
heptamoraicos y octomoraicos alternados, según el 
siguiente orden. 8-7-8-7, 

o Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 

o Los versos impares cuentan con la siguiente 
distribución de acentos métticos: xx-uu-ux. 

o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métricos: xx-uu-u. 


o Todos los vetsos catecen de tima. 


e  Estrofa Glicónica (Variación - Tipo V): 


o Generalmente, se compone de 4 versos octomoraicos 
y pentadecamoraicos alternados, según el siguiente 
orden: 8-8-8-15. 

o Usualmente, se conforma por uno o más cuartetos. 


(TEE) 


” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps. 


173 


Anotación: 
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o El primer, segundo y tercer verso cuentan con la 
siguiente distribución de acentos métricos: xx-uu-ux. 

o El cuarto verso cuenta con la siguiente distribución de 
acentos métricos: xx-uu-u-/-u-uu-x, O, xx-uu-u-/ 


XxX-uu-X. 


o Todos los vetsos catecen de tima. 


e  Estrofa Glicónica (Variación - Tipo VI): 


o Generalmente, se compone de 5 versos 
heptamoraicos y octomoraicos alternados, según el 
siguiente orden: 8-8-8-8-7, 

o Usualmente, se conforma por una o más quintillas. 

o El primer, segundo, tercer y cuarto verso cuenta con 
la siguiente distribución de acentos  métticos: 
XX-UU-UxX. 

o El quinto verso cuenta con la siguiente distribución de 
acentos méttricos: Xx-uu-u. 

o Todos los versos carecen de rima. 

Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps; “/” 
Cesura. 
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ESTROFA JÓNICA. 


La Estrofa Jónica es una composición lírica de origen poético 
codificada, oficialmente, durante el “Siglo I a. C.” por el poeta 
y satírico Quinto Horacio Flaco. Esta, cuenta con las 


siguientes características: 


o Generalmente, se compone de 3 versos octomoraicos 
y hexadecamoraicos altermados, según el siguiente 
orden: 16-16-8. 

o Usualmente, se conforma por uno o más tercetos. 

o El primer y segundo verso cuentan con la siguiente 
distribución de acentos métricos: uu--uu--uu--uu--. 

o El tercer verso cuenta con la siguiente distribución de 
acentos métricos: uu--uu-x. 


o Todos los vetsos catecen de tima. 


(TEE) 


” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps. 


193 


Anotación: 
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ESTROFA PITIÁMBICA. 


La Estrofa Pitiámbica es una composición lírica de origen 
poético codificada, oficialmente, durante el “Siglo I a. C.” por 
el poeta y satírico Quinto Horacio Flaco. Esta, cuenta con las 


siguientes características: 


Estrofa Pitiámbica l: 


o Generalmente, se compone de 2 versos heptasílabos y 
heptadecasílabos alternados, según el siguiente orden: 
177. 

o Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 

o Los versos impares cuentan con la siguiente 
distribución de acentos métricos: -uu-uu-uu-uu-Uu-x. 

o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métticos: x-U-x-UX 


o Todos los vetsos catecen de rima. 


e  Estrofa Pitiámbica II: 


o Generalmente, se compone de 2 versos 


dodecamoraicos y heptadecamoraicos alternados, 


173 


Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps. 
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según el siguiente orden: 17-12. 

Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 
Los versos impares cuentan con la siguiente 
distribución de acentos métticos: -uu-uu-uu-uu-uu-x. 
Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métticos: u-u-U-U-U-UX, O, X-U-X-U-X-UX. 


Todos los versos carecen de tima. 


Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps. 
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ESTROFA SÁFICA. 


La Estrofa Sáfica es una composición lírica de origen poético 


codificada, oficialmente, durante el “Siglo VII a. C.” por la 


poetisa Safo de Lesbos. Esta, cuenta con las siguientes 


catactetísticas: 


Estrofa Sáfica Menor: 


O Generalmente, se compone de 4 versos 
pentamoraicos y endecamoraicos alternados, según el 
siguiente orden: 11-11-11-5. 

o Usualmente, se conforma por uno o más cuartetos. 

o El primer, segundo y tercer verso cuentan con la 
siguiente distribución de acentos métticos: -u-x-/ 
uu-u-X. 

o El cuarto verso cuenta con la siguiente distribución de 
acentos métricos: -uu-x. 

o Todos los versos carecen de rima. 

e  Estrofa Sáfica Mayor: 

o Generalmente, se compone de 2. versos 

Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps; “/” 
Cesuta. 
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heptamoraicos y pentadecamoraicos alternados, según 


el siguiente orden: 15-7. 


o Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 
o Los versos impares cuentan con la siguiente 
distribución de acentos métricos: -u-x-uu-/-uu-u-x. 
o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métricos: -uu-u-x. 
o Todos los versos catecen de rima. 
Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps; “/” 
Cesura. 
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ESTROFA TROCAICA (ESTROFA HIPONÁCTEA). 


La Estrofa Trocaica es una composición lírica de origen 


poético codificada, oficialmente, durante el “Siglo I a. C.” por 


el poeta y satírico Quinto Horacio Flaco. Esta, cuenta con las 


siguientes características: 


o Generalmente, se compone de 2 versos 
heptamoraicos y endecamoraicos alternados, según el 
siguiente orden: 7-11. 

o Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 

o Los versos impares cuentan con la siguiente 
distribución de acentos métticos: -U-X-U-, O, -U-U-UX. 

o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métticos: x-u-x-u-u-xX. 

o Todos los versos carecen de rima. 

Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps. 
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ESTROFA YÁMBICA. 


La Estrofa Yámbica es una composición lírica de origen 
poético codificada, oficialmente, durante el “Siglo I a. C.” por 
el poeta y satírico Quinto Horacio Flaco. Esta, cuenta con las 


siguientes características: 


e  Estrofa Yámbica l: 


o Generalmente, se compone de 2 versos octomoraicos 
y dodecamoraicos altermados, según el siguiente 
orden: 12-8. 

o Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 

o Los versos impares cuentan con la siguiente 
distribución de acentos métricos: x-u-x-U-X-UX. 

o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métricos: x-u-x-UX. 


o Todos los vetsos catecen de rima. 


e  Estrofa Yámbica II: 


o Generalmente, se compone de 2 versos octomoraicos 


y dodecamoraicos alternados, según el siguiente 


(TEE) 


” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps. 
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Anotación: 
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orden: 12-8 

o Usualmente, se conforma por uno o más pareados. 

o Los versos impares cuentan con la siguiente 
distribución de acentos métricos: x-u-x-u-u--X, O, U-U- 
u-U-U--U. 

o Los versos pares cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métricos: x-u-x-Ux. 


o Todos los versos carecen de tima. 


e Estrofa Yámbica III: 


o Generalmente, se compone ¿por un número 
indeterminado de versos dodecamotaicos. 

o Usualmente, se conforma por una monoestrofa. 

o Todos los versos cuentan con la siguiente distribución 
de acentos métricos: x-u-x-U-x-U-. 


o Todos los versos carecen de tima. 


(TEE) 


Anotación: “-” Sílaba tónica; “u” Sílaba átona; “x” Anceps. 
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GLOSARIO. 


Aonynpatiues teyvines: Formas no convencionales de 
emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad 


O belleza. 


Iloúc: Unidad cuantitativa de versificación grecolatina, 
formada por un número reducido de moras, que provee de 
ritmo a una composición poética. Esta, puede clasificarse de 


la siguiente manera: 


o  Styoovoc: rug0Íyioc: uu. 

o  toltyoovos: lap Boc: u-; tEOYATOC: -U; Y, TOLBEAYLE: UU. 

o TetogkXyoovos:  Súxtuloc: -uu;  Súxtuloc: uu; 
orovdeloc: --; AupifBoayuc: -Uu; y, TOOASAELOATIAÓS: 
UUUL. 

O  TEEYVTAXQOVOS: TALOV: -UUU, U-UU, UU-U, O, uuu; 
Bomyeloc: u--; avtiBanyelos: --u; y, OupÍanoos: -u-. 

o é8uyoovoc: SayBoc: u-u-; Srreoyaoc: -u-u; Towxóc: 
uu--, O, --u; yoolayuBoc: -uu-; Avtioraotoc: U--U; y, 
Mohoo06<: ---. 

O  ÉTTUAQOVOS: ETITOLTOC: U---, -U--, --U-, O, -—U. 


o Óxt«y0OovOc: Soypioc: u--u-; ÚITOSOYpLOc: -U-U-; y, 
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OLOTÓVOSLOC: ----. 


Zriyoc: Unidad métrica, generalmente no inferior a 18 ni 
superior a 30 moras, separada de la siguiente por una pausa 
métrica. Esta, actualmente, puede clasificarse de la siguiente 


maneta: 


o  povoovMaf8n: Unidad métrica de una sílaba. 

o StoodMaBoc: Unidad métrica de 2 sílabas. 

o  TtorcovAMAiBN: Unidad métrica de 3 sílabas. 

o TtetoÚcVUAMfN: Unidad métrica de 4 sílabas. 

o TevtaoVAMfoc: Unidad métrica de 5 sílabas. 

o ¿émoviMaBos: Unidad métrica de 6 sílabas. 

o éntácuMaBn: Unidad métrica de 7 sílabas. 

o Oxtá4odMaBoc: Unidad métrica de 8 sílabas. 

o evvexodiiMaBoc: Unidad métrica de 9 sílabas. 

o SsxaovMA Bn: Unidad métrica de 10 sílabas. 

o EvoexacdiMaBos: Unidad métrica de 11 sílabas. 
o SmbsxacviMaBi: Unidad métrica de 12 sílabas. 
o SenatoluodAMBos: Unidad métrica de 13 sílabas. 


o SexateroúcdMaBoc: Unidad métrica de 14 sílabas. 
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o SexarevtacodMaBoc: Unidad métrica de 15 sílabas. 


o SenasóuodMaBoc: Unidad métrica de 16 sílabas. 


Zroop: Cada una de las estancias en las que está 
fragmentado un poema. Estas, pueden contar con uno o más 


Versos: 


e  ¡povootiyoc: Unidad estrófica de un verso. 
e  Stotiyov: Unidad estrófica de 2 versos. 

e  tototiyoc: Unidad estrófica de 3 versos. 

e  rtetoGotiyos: Unidad estrófica de 4 versos. 
e  revteotiyos: Unidad estrófica de 5 versos. 
e  ¿éxortiyos: Unidad estrófica de 6 versos. 

e  Entúáctiyoc: Unidad estrófica de 7 versos. 
e  0xtáotiyoc: Unidad estrófica de 8 versos. 
e  ¿vvexotiyoc: Unidad estrófica de 9 versos. 


e  Sexaotiyos: Unidad estrófica de 10 versos. 


ZvMafr: Cada una de las divisiones fonológicas en las que se 


divide una palabra. 
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Xpoóvos: Unidad minima de computo cuantitativo, 


equivalente a la duración de una sílaba breve. 
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